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WPl; Algehele coördinatie en management 

WP leider: RIVM 


WP2: Manier van onderzoek doen RIVM-onderzoek 

WP leider: RIVM 


WP3: Algemene vragen en blootstelling algemeen chroom-6 en CARC, en producten Defensie 
situatie 

WP leider: RIVM 


WP4: Blootstelling Defensie situatie 

WP leider: Universiteit Utrecht 


WP5: Effecten 

WP leider: RIVM 

• Literatuuronderzoek 

• Gerapporteerde effecten Defensie situatie en mogelijkheid epidemiologisch onderzoek 


WP6: Risico Defensie situatie 

WP leider: RIVM 


WP7: Medische testen/onderzoek 

WP leider: RIVM 

• Algemene vragen medische testen/onderzoek 

• Defensie specifieke vragen medische testen/onderzoek 


WPS: Normen/recht op bescherming Defensie situatie 

WP leider: RIVM 

• Normen/recht op bescherming algemeen 

• Normen/recht op bescherming Defensie situatie 


WP9: Aansprakelijkheid/juridisch 

WP leider: UM 









